MARELLI 

SCHEMA ELETTRICO 118 B 



ATTENZIONE • A partir* dalla matiicola N. 12931 le valvol* 6SA7 • 6SK7 
vvngono loitituit* riip«ttivament« call* valvole minlatura 6 BE 6 • 6 BA 6. 

























